VikipeediA 


Ugariti keel 

Ugariti keel (varem eesti keeles ugariidi keel ) on väljasurnud semi keel. 

Seda kõneldi Lähis-Ida aladel. 

Keel kasutas oma tähestikuga kiilkirja . 

Ugariti tähestik savitahvlil 
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Ugariti tähestik 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugariti_keel&oldid=5346443" 


Selle lehekülje viimane muutmine: 00:17, 7. juuni 2019. 

Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimuste]"; sellele 
võivad lisanduda täiendavad tingimused. Täpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest. 












